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scan-dyna 
2000 


Unschlagbar in seiner Klasse, auf- 
fallend in seiner modernen Linien- 
führung, unkomplizierte Bedienung; 
das sind die Kennzeichen des 
scan-dyna 2000. 


Fünf UKW-Stationen sind fest ein- 
stellbar, vier Lautsprecher können 
Sie anschließen und natürlich auch 
Kopfhörer, Plattenspieler und Ton- 
bandgerät. 


Die Leistungsreserve beträgt 2X 40 





INO PHONO TAPE 


Watt (2x25 Ws) und selbstver- 
ständlich entsprechen die Daten 
der Hi-Fi-Norm. 


Probieren Sie den scan-dyna 2000 
selber aus. Wir wissen, daß er Sie 
überzeugen wird. 
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SCan-dyna 3000 
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scan-dyna 
3000 


Der Leckerbissen fúr den Hi-Fi- 
Freund. Ausgestattet mit allen er- 
denklichen Raffinessen, die bei Ge- 
ráten dieser Klasse noch lange 
nicht selbstverstándlich sind: Steile 
Höhen- und Tiefenregler, wirksame 
Rausch- und Rumpelfilter, Laut- 
sprecher - Kombinationsschalter, 
Anzeigegeräte für Lautsprecherbe- 
lastung, Tonband-Monitorschaltung 
und zwei UKW-Antennen-Eingänge. 
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Die enorme Kraft des kurzschluß- 
sicheren Ausgangsverstärkers von 
2x75 Watt (2X50 Ws) garantiert 
die nötigen Reserven zu jeder Zeit 
und bei jedem Programm. 


20-20.000 Hz + 1,5 dB, Verzer- 
rungsfaktor kleiner als 0,5 % (un- 
hörbar) bei allen Leistungen. 











scan-dyna 
4000 


Einfach Spitzenklasse. Klare Lini- 
en, moderne black-out-skala, ge- 
trennt für UKW und MW/LW. Phy- 
siologische Lautstärkeregelung ab- 
schaltbar. Zwei Tonbandeingänge 
für 16 Schaltkombinationen. Und 
alle spannenden Besonderheiten 
des scan-dyna 3000. 


Die 2X85 Watt (2X60 Ws) Aus- 
gangsleistung sagen noch nichts 
über die Qualitäten dieses Gerätes. 
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Sie mússen es sich einfach mal an- 
hóren. In Verbindung mit guten 
Lautsprechern. Wenn Sie dann da- 
bei plótzlich den scan-dyna 4000 
vergessen, freuen wir uns darúber. 
Denn richtig Hi-Fi zu genießen heißt 
die Umwelt vergessen. Und der 
scan-dyna 4000 läßt Sie richtig 
Hi-Fi genießen. Für wenig Geld. 
Also unbedingt mal ausprobieren. 


4D-adapter 


Das Bessere ist der Feind des Guten. 
Stereo ist gut. Quadro ist besser. Bisher 
hatten Sie den Möglichkeit, direkt vor dem 
Orchester zu sitzen (beim Stereo-Hören). 
Jetzt können Sie mitten drin sitzen. Und 
der Applaus z.B. von den hinteren Reihen 
kommt jetzt wirklich von hinten. Eine neue 
Dimension ist dazugekommen. Der scan- 
dyna 4-dimensional-Adapter macht es mög- 
lich. 


lautsprecherboxen 
A10/A20/A25/A30 


scan-dyna-Lautsprecher: Ein Programm 
für alle Ansprüche, Von 25 bis 160 Watt. 
Vom Regal-Lautsprecher bis zur großen 
professionellen Standbox. In Nussbaum 
und in Teak. In Palisander und in Eiche. 
In Weiß und einige Typen auch in Schwarz, 


Das aperiodische patentierte Bausystem 
sorgt für naturgetreue Wiedergabe. Darum 
siegen unsere Lautsprecher immer wieder 
bei nationalen und internationalen Tests. 


kopfhörerK72x 


Andere nicht stören, von anderen nicht ge- 
stört werden: der Kopfhörer macht es mög- 
lich. Gemütlich dabei im Sessel sitzen, die 
Lautstärke nachstellen, den Frequenzgang 
ändern, die Balance korrigieren: der scan- 
dyna-Kopfhörer K72x macht es möglich. 


Der Hi-Fi Kopfhörer K 72x sitzt angenehm 
und leicht (weil z.B. die Regler nicht an der 
Hörmuschel sitzen), hat ein ausgewogenes 
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Ganz einfach: Sie nehmen den scan-dyna- 
4-d-Adapter und zwei weitere Lautsprecher, 
die Sie im hinteren Teil des Raumes pla- 
cieren. Plötzlich hören Sie viel mehr von 
Ihrer Schallplatte. Dieses Extra war schon 
immer auf der Platte, nur hatte Stereo 
Ihnen dies bisher vorenthalten. Und der 
Preis für dieses neue Hörerlebnis ist eine 
angenehme Überraschung für Sie. 


Darum ist der meistimportierte Lautspre- 
cher der USA von uns. Darum exportiert 
keiner mehr Hi-Fi Lautsprecher nach Japan 
als wir. Und weil wir soviele Hi-Fi-Laut- 
sprecher produzieren, kann keiner eine 
bessere Qualität für diese Preise anbieten. 
Lassen Sie sich das Datenblatt über unser 


Lautsprecher-Programm geben. Und ma- 
chen Sie den Hörvergleich mit anderen 
Lautsprechern. Das Ergebnis kennen wir 
schon heute. 


Freq. 
Ausgang- Dimen- bereich. 
leitung: sionen: HZ 
Scan-Dyna A10: 20/30 Watt 33x22x11 45-20.000 
Scan-Dyna A20: 35/70 Watt 43x25x25 40-20.000 
Scan-Dyna A25: 35/90 Watt 50x29x25 32-20.000 
Scan-Dyna A30: 45/100 Watt 57x32x25 30-20.000 





Klangbild und sollte bei keiner Hi-Fi-An- 
lage fehlen. Die professionelle Spiralschnur 
ist bis auf ca. 5m ausziehbar, der hand- 
liche Klinkenstecker mit Kabelbiegeschutz 
versehen. 


Probieren Sie den K 72x mal aus. Sie wer- 
den sich wundern. Nicht zuletzt über den 
niedrigen Preis. 
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